Deutsdier Bundestag 
1. Wahlperiode 
1949 


Drucksache Nr, 2421 


Antrag 

der Fraktionen der CDU/CSU, SPD und FDP 


betr, Neuwahl der Mitglieder des Kontrollaus- 
schusses beim Hauptamt für Soforthilfe. 


Der Bundestag wolle beschließen: 

Gemäß § 55 des Soforthilfegesetzes vom 8. August 1949 (WiGBl. 
S. 205) werden als Mitglieder des Kontrollausschusses beim Haupt- 
amt für Soforthilfe für die Dauer eines weiteren Jahres, beginnend 
am 18. August 1951, gewählt: 

Josef Braun 
H. A. EpMe 
Abg. Dr. Kather 
Abg. Schütz 

Bonn, den 5. Juli 1951 

Dr. von Brentano und Fraktion 
Ollenhauer und Fraktion 
Euler und Fraktion 


Dr. Julius Brecht 
Abg. Heiland 
Abg. Frau Krahnstöver 
Abg. Dr. von Golitschek 
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